Maurycy Launsky de Tiefenthal 


b. urzędnik c. k. Dyrekcyi kolei państwowych, 
przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sa- 


kramentami, zasnął w Panu dnia Il stycznia 1904 roku. 


Stroskana rodzina zapraszą Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który 
odbędzie się we środę dnia 13-go b. m. e gedzinie 3-ciej popołudniu z Zakładu imienia Helclöw, 
wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Gtcionkami drukarni Zwiątkowej w Krakowie. 


